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□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

このたびは、弊社 NEC パーソナルコンピュータをおホめいただき、まことにありがとうございます。お客様が購入されたこの製品（が下「本製品」とい 
います）には、ソフトウェア使用条件適用一覧記載のソフトウェア製品似下「本ソフトウェア製品」といいます）が含まれております。弊社では、下記「ソ 
フトウェアのご使用条件」のほか、各本ソフトウェア製品毎にそれぞれに適用されるソフトウェア使用条件を、ソフトウェア使用条件適用一覧記載の通り 
同栖またはプリインストールしております。本ソフトウェア製品のご使用を開始される前に、これらの使用条件を充分にお読み下さい。いずれかの使用 
条件にご同意いただけない場合には、本製品をお求めになった販売店にご返却下されば、代金をお返しいたします。お客様が本ソフトウェア製品の 
ご使用を開始されることをもって、すべての本ソフトウェア製品の使用条件にご问意いただいたものといたします。これらの使用条件は本ソフトウェア製 
品の使用許諾の証明ですので、大切に保管して下さい。 


□ □□□□□□□□□□□ 


日本電気株式会社および NEC パーソナルプロダクツ株式会社(な下 

「弊社」といいます。）は、本使用条件とともにご提供するソフトウェア•プロ 

ダラム似下「許諾プロダラム」といレ、ます。）を使用する権利を下記条項 

に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとし 

ます。なお、お客様が期待される効果を得るための許諾プログラムの選 

択、許諾プログラムの導入、使用および使用効果につきましては、お客 

様の責任とさせていただきます。 

1 .□ □ □ 

(1) お客様は、許諾プログラムを本製品においてのみ使用することうけ 
きます。 

(2) お客様は、本使用条件に定める条件に従い日本国内においてのみ、 

許諾プログラムを使用することができます。 

2 . □ □ 

(1) 弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたとき 
は、いつにても許諾プログラムの使用権を終了させることができるも 
のとします。 

(2) 許諾プロダラムの使用権は、本使用条件の規定に基づき終了する 
まで有劾に存続します。 

(3) 許諾プログラムの使用権が終了した場合口よ、本使用条件に基づく 
お客様のその他の権利も同時に終了するものとします。お客様は、 
許諾プログラムの使用権の終了後直ちに許諾プロダラムおよびその 
全ての複製物を破棄するものとします。 

3 . □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

(1) お客様は、滅失、毀損等に備える目的でのみ許諾プロダラムを1部 
に限り複製することう巧きます。 

(2) 前項の規定にかかわらず、本製品にインストールされた許諾プロダ 
ラムの複製物(運用環境をお客様において設定していただく場合が 
あります。）を格納した記録媒体(例えば、 CD - ROM ) が本製品に添 
付されている場合口よ、お客棚よ、許諾プログラムを複製することは 
できません。この場合、お客様は、許諾プロダラムの滅失、毀損等に 
備える目的で本製品に添付された当該複製物を取り撒うものとしま 
す。 

(3) お客様は、本使用条件に基づきお客様が作成した許諾プログラム 
の全ての複製物に、許諾プログラムに付されている著作権表示およ 
びその他の権利表示を付すものとします 0 

(4) お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾プロダラ 
ムの使用、複製、改変、結合またはその他の処分をすることはできま 
せん。 

(5) お客様は、いかなる場合であっても許諾プログラムとともに提供され 
た マニュアル 等の関連資料を複製することはできません。 

(6) 本使用条件は、許諾プログラムに関する知的財産権をお客様に移 
転するものではありません。 

4 . □□□□□□□□□□□ 

(1) お客様は、下記の全ての条件を満たした場合に限り、本使用条件 
に基づくお客様の権利を譲渡することう；できます。 

(イ)お客様が本使用条件、許諾プロダラムおよびその全ての複製物、 
ならびに許諾プログラムとともに提供されたマニュアル等の関連 
寶料を本製品とともに譲渡し、これらを一切保持しないこと。 

(口）譲受人が本使用条件に同意していること。 

(2) お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾プロダラ 
ムまたはその使用権の第 S 者に対する再使用許諾、譲渡、移転ま 
たはその他の処分をすることはできません。 


5 . □ □□□ □□ □ 

お客様は、許諾プログラムをリバース•エンジニアリング、逆コンパイルま 
たは逆アセンブルすることはできません。 

6 . □ □ □ □ □ 

(1) 弊也よ、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾 
プロダラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担を 
もって処理されるものとします。 

(2) 前項の規定にかかわらず、お客様が弊社所定の手続によりユーザ 
登録を行われた場合において、最初のお客様（本製品を新品かっ 
未使用の状態で購入されたお客様をいいます。が下同様としま 
す。）による本製品ご購入の日から1年な内に弊社が許諾プログラム 
の誤り（バグ）を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプロ 
グラムもしくは修正のためのプログラム（が下、これらのプロダラムを 
「修正プロダラム」といいます。 ） またはかかる修正に関する情報をお 
客様に提供するものとします。ただし、修正プログラムまたはかかる 
修正に関する情報の提供の必要性、提供時期等については弊社の 
判断に基づきみ定させていただきます。お客様に提供された修正プ 
ログラムは許諾プロダラムとみなします。 

(3) 許諾プログラムが格納された記録媒体に物理的欠陥があった場合 
におけるお客様の救済手段は、次の各号に定めるとおりとします。 
本項の規定をもって記録媒体に関する弊社の保証の全てとします。 
本項の規忍よ、本製品の保証書に基づくお客様の権利を何ら制限 
するものではありません。 

(イ）許諾プロダラムが格納された本製品内蔵のハードディスクに物理 
的欠陥（ただし、許諾プログラムの使用に支障をきたすものに限り 
ます。）があった場合において、最初のお客様が本製品をお受け 
取りになった日から1ヶ月な内の場合は NEC 121コンタクト セン 
ターにご連絡下さい。本製品を同一機種の製品と交換するものと 
します。（ただし、弊社が当該欠陥を自己の責によるものと認めた 
場合に限ります。） 

(口） 本製品に添付された、許諾プログラムが格納された記録媒体に 
物理的欠陥（ただし、許諾プログラムの使用に支障をきたすもの 
に限ります。）があった場合において、最初のお客様が本製品を 
お受け取りになった日から1ヶ月が内の場合は NEC 121コンタク 
ト センターに ご連絡下さい。無償にて当該記録媒体を同等の記 
録媒体と交換するものとします。（ただし、弊社が当該欠陥を自己 
の責によるものと認めた場合に限ります。） 

7 . □ □ □ □ □ 

弊扣よ、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損 
害(損害発生にっき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます。） 
および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請ホに基づく損害 
にっいて一切責任を負いません。また、弊社が損害賠償責任を負う場合 
には、弊社の損害賠償責任は、その法律上の構成のさ日何を問わず、お 
客様が実際にお支払になった本製品の代金のうち許諾プログラムの代 
金相当額をがてその上限とします。 

8 . □□□ 

(1) お客楠も日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得 
ることなく、許諾プロダラムおよびその複製物を日本国から輸出して 
はなりません。 

に） 本使用条件にかかわる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的 
合意管轄裁判所として解おするものとします。 


nn n n 

NEC 121 □□□□□□□叫 TEL □□□□□□ □□□□□□□□□中 

853-810913-120-A 
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□ □□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 

Microsoft ® Windows ® 7 Home Premium 、 

Microsoft ® Windows ® 7 Professional 、 

Microsoft ® Windows ® 7 Starter 

-マイクロソフトソフトウェアライセンス条項 （ Windows セットアップ時に「マイクロソフトソフ 
トウてァライセンス条項」画面で表示されます） 

* Windows ® 7 Home Premium 、 Windows ® 7 Professional 、 Windows ® 7 Starter の品質保証責 
任等についての条件 

Microsoft ® Office Personal 2010 

マイクロソフトソフトウェァライセンス条項/品質保証規定 

( Microsoft ® Office Word 2010、 Microsoft ® Office Excel ® 2010、 Microsoft ® Office Outlook ® 

2010いずれかの初回起動時に「マイクロソフトソフトウェアライセンス条項」画面で表示され 
ます） 

Microsoft ® Office Home & Business 2010 

マイクロソフトソフトウェァライセンス条項/品質保証規定 

( Microsoft ® Office Word 2010、 Microsoft ® Office Excel ® 2010、 Microsoft ® Office Outlook ® 
2010、 Microsoft ® Office PowerPoint ® 2010、 Microsoft ® Office OneNote ® 2010のいずれかの 
初回起動時に「マイクロソフトソフトウェァライセンス条項」画面で表示されます。） 

Microsoft ® Office Personal 2010 

2 年間ライセンス版 

マイクロソフトソフトウェァライセンス条項/品質保証規定 

( Microsoft ® Office Word 2010、 Microsoft ® Office Excel ® 2010、 Microsoft ® Office Outlook ® 

2010いずれかの初回起動時に「マイクロソフトソフトウェアライセンス条項」画面で表示され 
ます） 

Microsoft ® Office ナビ 2010 

Microsoft ソフトウェァコンポーネント用追加使用許諾契約書 
に : ¥Program Files¥Microsoft Office¥Office Navi ¥1041¥ 己 ULA . txt または 

C:¥Program Files ( x 86 )¥Microsoft OfficeYOffice Navi ¥ 1041 ¥ EULA.txt を参照ください。 

また、 Mi び osoft ® 日 ffice ナビ2010の初回起動時にも「マイクロソフトソフトウ卫アライセンス 
条項」画面で表示されます） 

マカフイー®インターネットセキュリティ 
ベーシックエディション 

エンドユーザ.ライセンス契め狗款 (McAfee Security Center で「更新」をま行し、「90日間無 
償サポートの登録 J の手続きを行う面面で表示されます） 

あらかじめインターネットに接続している必要があります。 

デジタル全国地図いつも NAVI 

『いつも NAVI PC 』 利用規約（「無料会員登録の手続き」画面で表示されます。なお、あらかじ 
めインターネットに接続してレ、る必要があります） 

ウイノレスノくスター™ 2010 

1 . お客様は、トレンドマイクロ株式会社より許諾プログラムを使用する権利の許諾を受けま 
すが、著作権がお客様に移転するものではありません。詳細は、インストールフォルダに 
ある使用許諾をご覧ください。著作権、特許権、商標権、ノウハウおよびその他のすべて 
の知的財産権はトレンドマイクロ株式会社へ独占的に帰属します。 

2. ウイルスバスター2010(な下、「本ソフトウェア」という)は1つのシリアル番号につき 1 台のコ 
ンピュータにインストールして使用できます。 （1 台に OS が1つの場合。） 

3. トレンドマイクロ株式会社は、本ソフトウェア、ドキュメント、サポートサービスなどに関して 
一切の保証を行いません。理由の如何を問わずトレンドマイクロ株式会社がお客様また 
はその他の第立者に対して負担する責任の総額は、お客様が実際に支拡われた巧価の 
うち、本ソフトウェアの代金相当額を上限とします。 

4. 本使用条件に定めのない規定については、下記インストールフォルダに格納されている 
使用許諾契約書に規定される条件が適用されるものとします。 

[インストールフオルダ] C:¥Program 則 es¥Trend MicroYVirus BusterYlicense.rtf 

Microsoft ® SQL Server ™ 2005 Compact Edition 
英語版 

マイクロソフトソフトウェアライセンス条項 MICROSOFT SQL SERVER 2005 COMPACT 
EDITION RUNTIME 

( C:¥Program Files ( x 86 )¥Microsoft SQL Server Compact Edition ¥ v 3.1¥ 己 ULA _ EN.rtf を参照 
ください。なお、このフォルダ及びファイルは 、 Windows Live フォトギヤラリーまたは Windows 
Live ムービーメーカーをインストールした際に作成されます） 

Microsoft ® SQL Server ™ 2005 Express Edition 

本製品添付の「ソフトウェアのご使用条件」に下記の第4条 (3) を追加し、第6条似および第8 
条は下記に読み替えてください。 

4. 許諾プロダラムの移転等 

(3) お客様は、許諾プロダラムをレンタル、リース、または貸与することはできません。 

6. 保証の制限 

但）許諾プログラムは、何ら保証のない現状有姿のまま瑕疵を問わない条件でお客様に提 
供されるため、サポートサービスの提供は致しかねます。 

8その他 

( 1 ) 本使用条件は、日本国法に準拠するものとします。 

但）許諾プロダラムは、ア刈力合衆国および日本国の輸出に関する規制の対象となります。 
お客様は、日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得ることなく、許諾プロ 
グラムおよびその複製物を日本国から輸出してはなりません。 

(3) 本使用条件にかかわる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と 
して解あするものとします。 



























□ □□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 

デ辞蔵 PC 

デ辞蔵 PC 漢字宇典付き 

イースト株式会社(が下「イースト」といいます。）が提供するデ辞蔵似下「本ソフトウェア」と 
いいます。 ） をご利用するお客様は、な下の条件にご同意いただくものとします。 

1. ネット辞書 

本ソフトウェアでは、イーストがオンラインで提供するネット辞書にもアクセスすることがで 
きます。ネット辞書の利用にはインターネットアクセスが必要となります。また、インターネ 
ットアクセスに必要な通信費用およびその他の諸経費はお客様の負担となります。 

2. ウィキぺディア 

イーストは、ウィキメディア財団より提供を受けたウィキぺディアのコンテンツを、ネット辞書 
似下「本サービス」といいます。 ） として提供します。ウィキぺディアを構成するフリー百科 
事典の情報、記載情報及びリンクされた外部サイトの情報ならびに本サービスを利用す 
ることによってお客様に発生したトラブルや、損失、損害に対して、イーストは一切責任を 
負いません。本サービスのご利用は、お客様ご自身の責任において行っていただきま 
す。また、イーストは、予告無く本サービスの提供を中止する権利を留保します。イースト 
は、本サービスの品質についてはか何なる保証も行っておらず、本サービスの提供の中 
止、停止、欠陥及びそれらが原因となり発生した損失や損害について一切責任を負いま 
せん。本サービスの更新は定期的に行っていますが、ウィキメディア財団の運営するウィ 
キぺディアと内容に差異が生じる可能性があります。 

価格. com 商品検索アクセラレータ 

【免責事項】 

1. 株式会社カカクコム(価格. com ) は本機能に関して一切動作保証をいたしません。 

2. カカクコムは本機能に起因して直接または間接的損害が生じても、いかなる責任も負わ 
ないものとし、一切の賠償等を行わないものとします。 

3. 本機能はご使用者への事前の連絡なしに仕様を変更したり、サービスの提供を中止する 
場合があります。その場合、ご使用者直接または間接的損害が生じても、いかなる責任も 
負わないものとし、一切の賠償等を行わないものとします。 

4. カカクコムは、本機能で不具合、不備等があっても、程度の如何にかかわらず、訂正、補 
修等する義務を負わなレ、ものとします。 

が下のソフトウェア製品については、使用開始時もしくはインストール時に表示される使用許諾契約書、使用条件等を参照ください 
(スタートメニューに用意されている場合もあります)。 

CyberSupport for NEC 、 筆ぐるめ Ver . l 7、 Adobe ® Reader ®、 Corel ® Paint Shop Pro ® Photo X 2、 Corel ® Paint it !™ touch 、 時事通信•家庭の医学* 
血液サラサラ健康事典 、 Roxio Creator LJ、Roxio BackOnTrack L 己 、 Java Runtime Environment ( J 民回目 、 Windows Live ™ Messenger、Windows 
Live … Writer、Windows Live ™ フォトギヤラリー 、 Windows Live ™ メール 、 Windows Live ™ ムービー メーカー、 Microsoft 愈 Touch Pack for 
Windows ® 7、 Microsoft ® PlayReady PC Runtime 、 G - GUID 日® for Windows、Media Traveler し 日、テレビ Navi ガジェット 、 FeliCa ブラウザエクステン 
シヨン、パーソナルシェルター for N 己 C、Edy Viewer 、 SFCard Viewer 2、 スクリーンセーバーロック2、かんたん登録2、 FeliCa ポート自己診断、 
かざして転送[テキスト ] for NEC 、 かざして転送[画像 ] for NEC 、 シンプルログオン for NEC、NFRMPC Viewer 、 FeliCa ランチャー、 PC リモータ 
ーサーバソフト 


Microsoft 、 Windows、Office ロゴ、 0 山100 k 、 Excel 、 PowerPoint 、 DirectX、Windows Media、Windows Live、Microsoft Touch Pack for Windows 7 およ 


び Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 McAfee およびマカフイ ■ 一は米国 
法人 McAfee , Inc . またはその関係会社の登録商標です。本書中のその他の登録商標及び商標はそれぞれその所有者に帰属します。 
「 CyberSuppo け」レくーソナルシェルター」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。 Adobe 、 Reader 及び Flash は、合衆国およびその他の国 
におけるアドビシステムズ社の商標または登録商標です。「民 oxio Creator」「Roxio BackOnTrack 」 は米国 Sonic Sol 加 ons 社の登録商標です。 
TRENDMICRO およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。 Corel、Paint Shop Pro は、米国およびその他の国における 
Corel Corporation あるいはその子会社の商標または登録商標です。 Corel および Corel Paint it ! は、カナダ、米国、および/またはその他の国にお 
ける Corel Corporation および/またはその子会社の商標または登録商標です。時事通信社『家庭の医学』 PC 版は株式会社時事通信出版局の登 
録商標です。 Java は、米国 Sun Microsystems , Inc . の米国およびその他の国における商標または登録商標です 。 FeliCa Proxy Service は、 ソニ '一 
株式会社の著作物であり 、 FeliCa Proxy Service にかかる著作権、その他の権利はソニー株式会社および各権利者に帰属します。 FeliCa は、ソ 
ニー株式会社が開発した非接触 1 C カードの技術方式です。 FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です 。 「Edy (エディ)」 は、ビットヮレット株式会 
社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです 。 「Near Field Rights Management 」、「 NFRM 」 および「カザスチャンネル」は、日本国 
内における株式会社フェイスの商標または登録商標です。 G ボイド、 G - GUID 己、および G ガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International , Inc . ま 
たはその関連会社の日本国内における登録商標です。 デ 辞蔵はイースト株式会社の登録商標です 。 Media Traveler は、パナソニック株式会社の 
商標です。 

その他、本紙に記載されてレ、る会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 
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□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 


Microsoft ⑥ Windows ⑥ 7 Home Premuirn 
Microsoft ⑥ Windows ⑥ 7 Professional □□日 
Microsoft® Windows ⑥ 7 Starter 
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(1) 日本電気株式会社および NEC パーソナルプロダクツ株式会社似下「弊杜」といレ、ます）は、許諾プロ 
グラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任およ 
び費用負担をもって処理されるものとします。 

(2) 前項の規定にかかわらず、お客様が弊社所定の手続によりユーザ登録を行われた場合において、最 
初のお客様による本製品ご購入の日から1年な内に弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したと 
きは、弊社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(な下、これらのプログ 
ラムを「修正プログラム」といいます。ほたはかかる修正に関する情報をお客様に提供するものとしま 
す。ただし、修正プログラムまたはかかる修正に関する情報の提供の必要性、提供時期等については 
弊社の半 IJ 断に基づきみ定させていただきます。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラム 
とみなします。 

(3) 許諾プログラムが格納された記録媒体に物理的欠瞄があった場合におけるお客様の救済手段は、次 
の各号に定めるとおりとします。本項の規定をもって記録媒体に関する弊社の保証の全てとします。本 
項の規定は、本製品の保証書に基づくお客様の権利を何ら制限するものではありません。 

(イ）許諾プログラムが格納された本製品内蔵のハードディスクに物理的欠陥(ただし、許諾プログラム 
の使用に支障をきたすものに限ります。 ） があった場合において、最初のお客様が本製品をお受 
け 取りになった日から1ヶ月な内の場合は NEC 121コンタ 外 センターに ご連絡下さい。本製品を 
同一機種の製品と交換するものとします。（ただし、弊社が当該欠瞄を自己の責によるものと認め 
た場合に限ります。） 

(口） 本製品に添付された、許諾プログラムが格納された記録媒体に物理的欠胞(ただし、許諾プログ 
ラムの使用に支障をきたすものに限ります。 ） があった場合において、最初のお客様が本製品をお 
受け取りになった日から1ヶ月な内の場合は NEC 121コンタ 外 センターに ご連絡ください。無償 
にて当該記録媒体を同等の記録媒体と交換するものとします。（ただし、弊社が当該欠陥を自己 
の責によるものと認めた場合に限ります。） 

□□□ n n n n 

弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害頒害発生につき弊社が予見し、 
または予見し得た場合を含みます。 ） および第兰者からお客様に対してなされた損害賠償請ホに基づく損 
害について一切責任を負いません。また弊社が損害賠償責任を負う場合には、弊社の損害賠償責任は、 
その法律上の構成の如何を問わず、お客様が実際にお支払いになった本製品の代金のうち許諾プログラ 
ムの代金相当額をなてその上限とします。 

□□□□ n 

(1) お客様は、日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得ることなく、許諾プログラムおよび 
その複製物を日本国から輸出してはなりません。 

(2) 本使用条件にかかわる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解かする 
ものとします。 





